ław Stoklassa 


inżynier P. K. P. 


przeżywszy lat 58, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 12 listopada 1952 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na ementarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w piątek dnia 14 b. m. o godzinie 15:%, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, syn, synowa i rodzina. 


NABOŻEŃSTI 


odprawione zostanie w sobotę dnia 15 b. m. o godzinie 7 rano w kościele św. Floriana. 


idoToŃ: 


Baoiezil SI 


